MITSUBISHI 

二奏冷凍冷蔵庫 



MR-G50NE 

MR-G45NE 

MR-G40NE 

取扱説明書 


■ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
特に r 安全のために必ずお守りください」は使用前に必ず読んで 
正しくお使いください。 

■ 保証書は r お買い上げ日-販売店名」などの記入を確かめて、 

P ぶ売店からお受け取りください。 

■ 取扱説明書と保証書は大切に保管してください。 





























毎日の健康な食生活をささえるための冷蔵庫です。 



〔ひホり せし、 ひぶうシ乂大厶 I 


カル丰、雑菌などを分解し、 
透明度の高いおいしい氷を 
つ < ります。 



はずせて清潔自動製か 



水の通り路の部品が 
全部はずせて、 

清潔まる洗い。 



ffl いやすいかま 



谎辣;令 

新切れちゃつ冷ま 


約一 30での冷気でおいしく急冷して 
切れちゃう冷凍で保存。ブ□ックのお肉ち 
包 T で切れるから調理ち 




るまの使いかた 

冷蔵室 . 

野菜室 . 

冷凍室 . 

切替室 . 

切れちやうをま(ソフトを凍)の使いかたいろいろ • • 
氷室（アイスルーム-自動製氷機）••一 


お手入れ•困ったとを 

自動製氷機のお手入れ . 20 

付属品のはずしかたとお手入れ . 22 

こんなとさは 停電•長期間使わないとき•運搬など .. .24 

仕様 . 25 

故障かな？と思った 5 _ . 26 

( T 呆証とア フターヴー ビス 28 


安をのために化ずお守り<ださい 30 


■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍-冷蔵保存の目的で作ら 
れた製品です。 

業務用には業務用冷蔵庫をお使い < ださい。 

■写真-イラストは MR - G 4 日 NE です。 

MR - G 日日 NE 、 MR - G 4 日 NE は、容量•寸法•野菜室スライド 
ケースの形状は異なりますび、使いかたは同じです。 

■再資源化のため、おわなプラスチック部品には材料名を表示し 
ています。 

《（試験機関名）財団法人日本食品分析センター 

(除菌方法）光除菌フィルター、（試験ち法）細菌消長試験 


ち< じ 


お使いになる前に 

据えつけか 5 運転開始まで . 4 

操作八ネルの使いかた 

操作パネルのなまえとはた 5 を . 6 

各室の温度調節 . 8 

操作ノはルでこんなことちでさます . 10 





- — 



庫内を浮遊する悪臭や細菌を分解し、 
丰レイな冷気で冷やします。 


ソンフ□ジ 
;令蔵庫 


この冷蔵庫にはノンフ□ン冷媒とノンフ□ン 
発泡断熱材を使用しています。 

ノンフ□ン冷媒（イソブタン）とノンフ□ン 
発泡断熱材（シク□ペンタン）は、オゾン層 
を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極め 
て小さい、地球環境にやさしい物質です。 


2 4 4 5 6 8 

一—!—一—!—一—!— 










































































































































































































据えつけから運転開始まで 


雲品ミけ 


日陰で、熱気の当5ない風通し 
のよいところ 

冷却力の低下を防ぎ電気代を節約 

湿気が少ないところ 

さびの発生を防止 

丈夫で水平なところ 

振動や騒音を防止 
半ドア、ドア下がりの防止 

♦冷蔵庫の脚が沈みやすい床材（じゅラ 
たん •置- 塩化ビニール製など）は、 
下に丈夫な板を敷いてください。 

(熱による変形-変色の防止） 

他の機器か S 離れたところ 

テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止 


■ _ ■_ ■ 



ちも日 ■5 cm た Lb 、 天井 5 cm 
な上友ける 

天井や側面か5熱を逃びすため 

本化か側は熱くなります。 

使い始めや夏場は 

約 曰〇〜 60たじ Lb こなることちあり 
ます。 

-么警告- 

冷蔵庫の通気□や、周囲のすき間をふさ 
びない。冷媒びもれたときにミ帯留し、 
発乂•爆発の恐れびあります。 


關麵止 
のためア-ス 
ずることをお 
ずずめします 


特に、±間-洗い場- 
地下室など湿気の多い 
場所に据えつける場合 
は必ずアースをしてく 
ださい。 


アース端子がある場合 

アース線をアース接続ねじ（©記号）に接 
続し、アース端子を取りつける。なお、アー 
ス線（市販の銅線直径 1 .6 mm ) をお買上 
ばの販売店などでお買い求めください。 


背面下部 


アース 
接続ねじ 



専用コンセント 
電源10 0 V 


アース端子 


アース線(銅線直径1.目 mm ) 


アース端子がない場合 

お買上げの販売店に依頼し、アースエ事を 
する （ D 種接地工事 • 有料)。 


接続してはいけないところ 

•水道管-ガス管（感電-爆発の危険） 
♦電話線のアースや避雷針（落雷のとき危険） 


巧にが気のをい場所に設置する場を 

アースの他に漏電し ゃ 断器の設置び義務づ 
け！5れています。お買上げの販売店にご相 
談ください。 

-么警告- 

アースび不完全な場合は、感電の原因 
になります。 


上手に使って 
節電しましよラ 


ドアの開閉は 
少なく、短く。 

が、 



電源を入れてもずぐには巧えません。 

操作パネルの現巧通度表示は rHj を表示 
しまず。 （20 でな下で数値表示） 

♦数値表示に変わるまでに約2〜3時間かかります。 
特に野菜室は、輯射冷却のため半日上かかる場 
合びあります。 

•冷えていない食品やアイスクリームは冷蔵庫び 
十分冷えてか！5入れ、ドアの開閉は少なく、 

短くしましよう。 


据えつけから運転開始まで 


匈 



はじめは r 通常製が J に設定されています。 

• r 透明製氷」でご使用の場合は変更してください。 

とくに夏場の暑いときには、最初の氷がで 
きるまでに約24時間、数値表示に変わる 
までに半日 iU 上かかることがあります。 


背面上部の手かけ （2 力巧 f ) に 
丈夫なベルトを通して、壁やな 
など丈夫なところに固定する 

冷蔵庫用転倒防止ベルト（別売）は、 

お買上げの販売店にご相談ください。 

お名 MRPR -01 BL 


A 警告 


冷蔵庫び倒れてケガの原因になります。 


調整脚を巧につくように回し、 
前キヤスターを浮かせ固定する 

振動 • 騒音の防止、移動の防止、半ドア防止 
-么ま意 

不完全な場合は、冷蔵庫び移動して 
ケガの原因になります。 


>左ち巧5にし、前側をやや上げ気味にする 
と、閉まりやすくなり半ドアを防げます。 


1QQV 

コンセントを単独で使用ずる 

A 警告- 


100 vm 外の使用やタコ足配線は、 
発熱•义災の原因になります。 


を巧回路（配管）を傷つけない 
ネジなどを巧たない 

ノン フ □ン 冷媒は可燃性ですび、冷媒回路 
に密閉されており、通常はもれ出すことは 
ありません。 

-么警告- 

万が一冷巧回路を傷つけてしまつた6 

1. 乂気や電気製品の使用をさける 

2. 窓を開けて十分に換気を行う 


包んで 



据えつけ場所び水平でな 
かったり、食品の重みで 
脚び沈んだりすると、ド 
アび下びってみえます。 
調整脚を図示の方向に回 
し調整してください。 


ちドアび 
下がって 
いる 


左ドアが 
下がって 
いる 


調整脚 


兴み 


例えば部屋の角などへの据えつけで、後部の脚の一方び床に沈み 
傾くことびあります。後部に丈夫な板を敷いて調整してください。 


ノンフ□ン 


電源は 
お蔵庫 
専用で 


ドアの平行度の調整について 


脚を調整し 
水平に固定 


地震に 

そなえて 


据えつけか5運転開始まで 



その後、お買い上げの販売店へご連絡くだ 
さい。 












































































































































































節電ボタン 


節電運転するときに使います。 




表示切替ボタン 


液晶に表示する室を切替える 
ときに使います。 


© クッ丰ングタイマー 

調理時間をお知らせする 
タイマーとして使えます。 


チャイルド□ック 


ボタンを誤って押しても操作 
を到ブ付けないようにします。 



} 柔作ノ \ネルのなまえとはたらを 



表示している室の今現在 
の温度を表71^します。 

なおクッキングタイマーご使用のとさ 
などは残り時間を表示します。 


表示している室の温度 
調節を表示します。 



※上記の表示は説明のため実際の表示とは異なります。 


匿壺 I 急冷運転中に表示 
します0 



陋量]常時表示して 
います。 

(自動で運転しています) 


表示のみかた切替室を表示しているときのみかた 



お知らせ • 


•においの強い（においを移しやすい）食品は、 
しっかり包装して保存してください。 

脱臭装置でにおいを完全に取ることは 
でさません。 


においを移しやずい食品 

らっをよラ*干物-納豆*味憎- 
牛肉*たくあん*イワシ*キムチ 
ギヨウザなど 


においが移りやすい食品 

プリン-アイスクリーム • 

ポテトヴラダ-豆腐*ごはん- 
食パン-牛乳-ケーキ-氷など 


どの室を表示しているか 
を 7 JT します。 


氷室の設定を 
表示します。 


透明製が 


ソフトち凍 











液晶表示部 


この操作パネルは r 今現在の温度は何度か」 r 温度調節は何に設定されているか」などを 
冷蔵室-氷室-切替室-野菜室-冷凍室の各室ごとに表示しまず。 


操作ボタン 



溫度調節[製氷切替]ボタン 

温度調節するときに使います。 
♦冷蔵室•野菜室•冷凍室 •: 

•切替室 

V 

製氷設定を切替えるときや 
製氷停止するときに使います。 

ソ 


急冷ボタン 



使氷 
に製 
さ速室 
と急の 
る{他 
室の 
冷氷そ 
急ミ 


操作パネルのなまえとはた5を 


操作パネルのなまえとはた5を 


盾 


7 








































































































































































































































































































温^調節したい室を 
表します。 


室表示現在溫度 湿度調節 


※左記は表示例です。 


表示 

温度調節 

温度調節や使用状態に 
よって、現在温度表示 

の曾 

[製氷の誓]急ち 節電 

の数値は表示例と異な 

一 



ります。 



醒を i 5 な i 



の 


替 


溫度調節 
[製ホ切替] 

W を押し、温度調節をずる 

弱 I 

押すたびにホ i 表示び変わります。 


中星 

強呈 




各室の温度調節 


の温度調節をしたいとさ 




巧蔵室•野菜室.;令凍室 


r 

温度調節 


温度調節はここを 
確認します。 



表示 

切替 


を巧し、調節したい室を表示する 


押すたびに表示び変わります。 



冷蔵室のとさ 野菜室のとさ 冷凍室のとさ 


冷えすざの 
とさは 巾 

園に 

強 

弱1 

ふだんは = 

囲に 中- 

強 

囲より 

2〜3で高め 

約日〜6で 

囲より 

2〜3で高め 

約3〜9で 

囲より 

S 〜3で高め 

約一16〜 


もつと冷やし 
たいとさは 
國に 


弱 k 

4 

強 S 


囲より 

2〜3で低め 


囲より 

1〜2で低め 


囲より 

2〜3で低め 


夏など食品の 
鮮度び気にな 
るとさは 
I チルド I に「 


約一3〜3で 


チルドにすることは 
でさません 


冷蔵室 


チルド 




※上記は目安です。食品の収納状態やドア開閉など使用状態によって、温度は上記と異なる場合びあります C 


お知らせ 


♦現在温度表示は JIS (日本工業規格）で定められた庫内の 
測定場所に置いた食品の温度を推定して表示しています。 
(庫内の空気温度とは異なります）よってドア開閉や温度調 
節を変更してち、すぐに現在温度表示は変わりません。 

♦霜取りの前後などは庫内温度び一時的に低くなったり、高 
くなったりすることびありますび、異常ではありません。 


•温度の目安は周囲温度3日で、食品を入れずにドアを閉め、 
温度び安定したとさに、庫内のほぼ中央下寄りで測定した 
温度の目安です。 

•切替室の温度調節を変更した場合は、温度び安定するまで 
L (表示部）び動くことびあります。 


温度調節と温度の目を 


各室の温度調節 



冷蔵室 野菜室 冷凍室 


室表示 


摄 


♦据えつけ時（購入時)は、冷蔵室-野菜室-冷凍室は伸」、切替室は r ソフトをま中」、 
か室は r 通常製か」に自動的に設定されています。 




の製氷設定を切替えたいとき 


氷室を表示します。 


製氷設定はここを 
確認します。 


室表示現在溫度 温度調節 


※左記は表示例です。 


、 


•おで 

、因 


1 1} 

— 剛ミ圈 fMMl 


表示 

温度調節 


製氷設定や使用状態に 
よって、現在温度表示 

切替 

饌糊替]急;ち 

節電 

の数値は表示例と異な 



ります。 


B ま間設定 i 5 な i 

© 主 






表示 

切替 

百 


を巧し、氷室を表示する 


1 


溫度調節 

をくり返し f 甲し、 

=お好みの製氷設定を点滅させる 

押すたびに製氷設定の点滅表示び変わります。 

しば!5くずると、点滅が点丹に変わり 
設定されまずピピッと鳴ります。 


製氷設定は 3 通りに切替えびできます 


通常製が 


透明製が 


>戲氷停坦っ 


氷をたくさん使いたいときに 

「急速製氷」に設定すると 
さらに早くでさます。 

化 


透明度の高い氷を作りたいときに 

「通常製氷」より時間びかかります。 
(約己〜8時間） 


冬場など氷を使わないとさに 

冷凍室として使用でさます。 
給水タンクなどのお手入れを 
して < ださい。 


切替室 




の温度調節を切替えたいとを 


切替室を 
表 7 JT します。 


室表示現在溫度 湿度調節 


温度調節はここを 
確認します。 



•つ C 

.、| 囲 

1=^ 

琴 

閱 [1 ミ圆 關 


表术温度調節 
切替[製がの督]急ち 節電 




B ま間設定： 5な 


の 


※左記は表示例です。 
温度調節や使用状態に 
よって、現在温度表示 
の数値は表示例と異な 
ります。 



^1 

表 7 K 

溫度調節 


1 切替 

n を巧し、切替室を表 7 F する 

吩1 をくり返し巧し、 

^ i ™ お好みの温度調節を点滅させる 



押すたびに温度調節の点滅表示び変わります。 

しば!5くずると、点滅が点丹に変わり 

V 


設定されまず ピピッと鳴ります。 


切替室は6通りに切替えびできます 

-■•1 

約3 


]3で 


チル 


約び C 


ソフト冷凍 

11 

ソフトち凍 

11 

ソフトち凍1 

願 

中 

1 強1 


約一7で（中） 


、公、ま 

の/巧 


約一17で 


各室の温度調節 


藝 

















































































































































































































































表示 

温度調節 


※左記は表示例です。 

切替 

[製が切替]急)ち 

節電 

設定や使用状態に 


で‘一- 

よって、表示例と 


B 寺間設定 i 5な 


異なります。 


の ぶ 


替室を冷蔵•野菜チルド冷までご使用の場合 


温度調節 


かを早く作りたいとき（急速製氷）巧^^ 


屋を表示ずる 


冷凍室のとさ 


1 


ちレで 

^を巧ず 


慮為 び点灯します。 

時間は自動的に設定されます。應示はされません） 


約2時間で 
自動的に終了 


[ M ； fl び消なします。 


忘、/で 


途中で中止したいときは、もう一度@を巧ず 


操作パネルでこんなこともできます 

急冷 ホームフリージングやまとめ買いなど早く;令やしたいときに使し、まず。 


巧 


急 

屋 


.pa » - nTT^^W I 一 T1 -i_ 一 、 


切 

< 



皆 


e をくり返し押し、 

時間を点滅させる 

1、3、 己、 7 時間の 4 通りから選んでください。 
押すたびに時間の点滅表示び変わります。 


しば！5 くずると点滅が点丹に変わり、 

急冷わ'くスタートしまずピピッと鳴ります。 


設定時間で 
自動的に終了 


慮冷 I は消巧し、 

時間表示び現在温度に戻ります。 

許、么 

途中で中止したいときは、もう一度 W を巧ず 


クッキングタイマー 調理時間をお知5せずるタイマーとして使えます。 


室表示現在溫度 温度調節 



表示 

温度調節 



切替 

[製糊替] 

ち、公 

/音の 

節電 






時間設定: 

スタート 

ストップ 



の 





S 口 〇ホご阿/で研 W す I りや〇/で/巧 



現在溫度が時間表示 
に変わります。 


温度調節 
[製が切誓] 


※左記は表示例です。 
節電 設定や使用状態に 



タイマー作動中は 
© が点滅します。 


現在温度が時間表/3 
に変わります。 



時間設定: 


よって、表示例と 


製ホのそうじ 
巧秒押し） 

スタート • 

ストップこ 

異なります。 


ノ 

© 

\ 


51 



まずタイ7—モ 


溫度調節 


[製ホ切替]^急冷 

n を同時に約1秒巧ず 

(ピピッと鳴るまで）はじめは G び点滅します。 


の 




左記の操作と同じでず 


時間を設定し、スタートしまず 




湿度調節 
[製ホ切替] 

W を巧し、時間を設定ずる 

時間設定 

1 分 iU 上 99 分まで]分刻みで設定でさます。 
長押しで、 ] 日分毎に増えます。 


i 


4、么 

ちレで 


@を巧し、スタートさせる 


スタート 


終了はアラームでお知らせ 

どのスイッチを押しても止まります。 
(押さないと]分後に停止） 


途中で中止したいとき、もう一度を巧ず 

「0分」に戻ります。（点滅はしません） な;;真 

タイマーモードは解除されません。 


V 


ノ 

節電運転したいとを 

チャイルド□ック 



ひかえめ運転と通常運転を自動的に 
切替えて節電運転します。 

節電 

W を巧ず 


液晶表示部に隨雪 J び点巧します。 

解 杉 上記の操作と同じでず 


おテさまのいたず!5など、操作パネルのボタンを 
誤って押しても操作を受付けないようにします。 

急冷節電 

T を同日寺に約3 f 少押ず（ピピッと鳴るまで） 


S 液晶表示部にぶび点なします。 

解 杉 上記の操作と同じでず 


リセット(再設定）したいとき 


温度調節、急冷、節電の設定を 
据えつけ時の状態に戻します。 

4、么 

お1/で 

を約3 f 少}甲ず（ピピッと鳴るまで） 

氷室の設定-切替室の温度調節は変わりません。 


おミ日らせ 


•ソフト冷凍で急冷した場合は、庫内の温度び一時的に低くなるた 
め食品び硬く凍り、包 T で切れなくなる場合びあります。 

♦急冷終了後は庫内の温度び低くなっているため、現在温度表示の 
数値び8、 ] 已ページの温度の目安より低くなる場合びあります。 
•急冷中は、高速運転するため音び大きくなります。 

•クッキングタイマーと急冷を併用する場合は、急冷をスタートさ 
せた後にクッキングタイマーを設定してください。 

•クッキングタイマーご使用中は、タイマー iU 外の設定はでさません。 
•クッキングタイマー作動中は操作パネルの照明は点灯したままに 
なります。 


食品の量 

急冷時間 

]00 g 程度••… 

…… ] 時間 

30 Og 程度••… 

……3 時間 

己 0 Og 程度 . 

……5 時間 

700 呂じ(上••… 

……7 時間 


冷蔵室-野菜室-冷凍室-切 


グ 


急滴 したい室を 
表 TJT します。 


急冷運転中は 慮為 
が点'打します。 



室表示現在温度 


r 




表示 

切替 

S を巧し、急冷したい写 

押すたびに表示び変わります。 



冷蔵室のとさ切替室のとさ野菜室のとさ 


]替室をソフト冷凍でご使用の J 


冷中は©が点滅し、 


^荀が点なします。 


替室を表示して 
ださい。 


r 


’こ 

吹 

^ 時間 

V 1か1 

隐)ち1 


腳ミ醜 a mm 




表示 

Q を巧し、 

™ 切替きを表示ずる 


急;令時間の目を 

食品の量に合わせて 4 通りの時間から 
選んでおいしく冷凍しましよつ。 


を蔵室 


冷蔵室 


1--H 

弱中 


C 


貢 

強脈 


操作パネルでこんなこともでをます ^ 


操作パネルでこんなこともでをます 


⑩ 


4 



























































































































































































































各室の使いかた 冷蔵室 


! 

を蔵室 

9 

1 

■■ 

■ 

■ 

圓 


■ 

画 

■ 


フリーポケット(大 )) 



I 11 _ 

トルポケット(大 )1 


スライドチルドケースフタ 


スライドチルドケース 


チェンジ棚 


保存する食品の局さに合わせて、 


棚の位置を変える 



棚を裏返す 

① 取りはずして裏返す。取りはずしかたは 

② 取りはずしかたの逆の手順で取りつける。 


各室の使いかた冷蔵室 


1 




ワン ツー ス U — 

1 .2.3 棚 


広い棚として 


ッ- 


2 半分にして背の高いわの 


ス U - 

3 押し込んで上に回転して 
大さなもの 



しフリーポケット 

左ちのポケットの位置が 
2段階に調節できます。 




r 小物ケース 


卵や小物の収納など、工夫ひとつで 
いろいろな使いかたができます。 


ポケットの取りはずしかた 



自動でチルドに設定されます。 

•凍りやすい食品は入れないでください。 


スライドチルドケース•フタ 


手前に引くとフタが開きます。 



自動でチルドに設定されます。 

•肉•魚-加工品（カマボコ、八ムなど） • ヨーグルトなど 
を保存するとさにお使いください。 


お願夕 


ドアにある回輯仕切板を起こさない 

•起こしたまま閉めるとドアや本体に当たり、 

ドアび閉まりません。 

• ドアや回転仕切板び破損する原因になります。 

食品を棚より飛び出して入れない 
ボトルポケット前列には底まで入りき5ない 
ビン類を入れない 

•半ドアになったり、 

ビン類び破損する原因になります。 

スライドチルドケースの手前に食品を置いたまま 
ドアを閉めない 

ケースは確実に収納（完全にフタが 
閉まった状態）にする 

♦半ドアになり冷え具合び悪くなったり、 

食品び落下し、ケガをしたり、 

ケースやフタび破損する原因に 
なります。 

次のようなときは、 

スライドチルドケースの 
食品び凍結することがあります 
冷蔵室の温度調節を 
「中」か「弱」にしてください。 

•冷蔵室の温度調節び「強」「チルド」のとさ 
•冬など周囲温度び 5° Cii (下になったとき 



各室の使いかた冷蔵室 


赏 






























































































































































































































































































各室の使いかた 野菜室-冷ま室-切替室 


野菜室 


スライドケース 

トマトや果物など 
傷みやすい小物の保をに。 

※イラストは MR - G 40 NE です。 

MR - G 己 ONE 、 MR - G 4 已 NE は、斤刻犬は 
異なりますび、使いかたは同じです。 


野菜ケース 


2 L ぺットボトルび入ります。 


野菜スタンド 

アスパラやキユウ U などを 
立てて保を。 



お願い. 


ビタ S ンガードカセットは 

開けたり、水につけたり、洗ったりしない 

♦水にめれると成分び変質する恐れびあります。 

•通常は交換不要ですび、水にめれたり、破損した場合は交換してください。 
お求めは、お買し化げの販売店にお問し冶わせください。 

スライドケースの下に背の高いものは入れない 

•食品やスライドケースを破損することびあります。 

•スライドケースをはずして使うと、野菜室び乾燥します。 


ビタミンガードカセット 

天然八ーブが野菜のビタミン 
の代わりに酸素と反応してビ 
タミンの減少を防ざます。 

スライドケースにセツトして 
お使いください。 

通常は交換不要です。 

ビタミンガード 


カセット 



スライドケース 


お知らせ 


•野菜や果実は、ラップをすると 
新鮮さびさらに長ちちします。 




フリージングケースの下に 
背の高いらのは入れない 

♦食品やフ U —ジングケースを 
破損することびあります。 

市販の袋入り保冷剤（硝安、 
尿素を含む）は入れない 

•中身びちれるとヴビや故障の 
原因になります。 


^仕切りポヶッ 

冷凍食品などを区分け収納し 
て整理整頓。 

迷子になりやすいル物の収納 
ポケット付さ。 

仕切りポケット 



食品の量に合わせて位置が変え 
られます。 

仕切りポケットの下側に食品 
び入り込むと半ドアになる場 
合びありますのでごを意くだ 
さい。 


各室の使いかた野菜室•冷凍室•切替室 


匈 




切替室 


アルミトレイ 


切替ケース 



食生活に合わせて切替えて 
お使いください。 

目通りに切替えられます。 


チルド 


ソフトち凍 


歐 




ソフトち凍 


ソフトち凍 


f 切れちゃう冷凍でお使いの場合、 
は、冷凍したい食品の量に合わせ 
て急冷時間を選んで、おいしく冷 
凍して保存しましよう。 

急冷のしかた 


谢 


、公、ま 

厂口/巧 


L 


温度の目をと使いかた 


ち蔵 D 野菜 


約3で 


ソフト冷凍国ソフト冷凍国ソフト冷凍 


•野菜、果物を保存するとさ 
•飲み物を冷やしたいとさ 
•食品び冷蔵庫に入りきらないとき 

野菜を入れるとさは、野菜室より乾燥 
しやすいので、ラップして<ださい。 


閥 


J L 


_切れちやラ冷凍 
J I _壁）約一 7で（中） 



チルド 


約〇で 


•加工品（かまぼこ、八ムなど)、 

ヨーグルト、チーズなどを約]週間 
保存するとさ 



•肉、魚などを約2〜3週間保存するとさ 

食品び硬く凍って切りにくいときは「弱」 
食品び凍りにくいときは「強」で 
ご利用 < ださい。 


約一17で 

•冷凍食品、アイスク U —ムなどを 
保存するとさ 

•肉、魚、その他加工品を 
約]〜3ヶ月保存するとさ 




•お願い • 


冷凍、ソフト冷凍に切替えた場合、凍っている食品は 
約30分!;たってから入れるか急冷する 

• 3。分じ(上たっても現在温度表示び冷凍•ソフト冷凍の 
温度になっていない場合びありますび、食品への影響は 
ありません。 


’ボ知らせ . 

•温度の目安は周囲温度3日で、食品を入れずにドアを閉 
め、温度び安定したとさに、庫内のほぼ中央下寄りで測 
定した温度の目安です。 

食品の収納状態やドアの開閉など、使用状況によって、 
温度は上記と異なる場合びあります。 


各室の使いかた野菜室•冷凍室•切替室 


昼 
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巧•魚 


肉や魚など見た目は冷凍と同じように凍っていますび、ソ 
フト冷凍なら取り出して包 T で切れます。冷凍のようなル 
分け、解凍の手間び少な<調理びスピードアップ！ 

•冷凍してからソフト冷凍、ソフト冷凍から冷凍した場合 
は、 ] 〜2週間を目安になるべく早く使うようにしてく 
ださい。 


かたまり肉 


冷凍保存した肉や冷凍で購入した肉をソフト冷凍に 
移動して、使いたい分だけ小分けして使えば便利。 

•大ささにより異なりますび 
冷凍から移動して 
約 S 〜5時間程度で 
切れるようになります。 



ラず切り肉•ベーコン 


そのまま千切り日 K 。 生姜焼さなど 

タレにつけている間に解凍でさ、一枚ずつはびせます。 



ひさ肉 

使いたい分だけ包 T で切って使えます 
さらにサイコ□状に細かく切れば、 
室温で] 5〜3日分で 
手でほぐせる程度に解凍でさます。 



切り身•たらこ 


切り身は解凍なしで、弱乂でゆっくり 
焼けば手間なし。たらこなど短分の 
多い食品は凍らないのでそのまま使えます。 



果物 


甘さの強い果物びおすすめ。いろいろな果物をソフト冷凍 
して、お試しください。 

: ♦解凍しないで凍ったままお召し上がりください。 

I (解凍してち生の状態には戻りません） 

〇 •果物は]週間上ソフト冷凍すると味び変わる場合びあ 
ります。新食感を楽しむために2〜3曰で食べることを 
おすすめします。 

♦糖分によって凍るまでの時間び異なります。]曰を目安 
にして凍結させてください。 


スムージー 


ソフト冷凍した果物とヨーグルトやミルクを加えて、 
S キサーにかければ、簡単健康ド U ンクのでさあびり。 
たとえば、 U ンゴ]/2個の皮をむいて一□大に切り、 
キウイ]個は] cm 幅の輪切りにして皮をむさ、それぞ 
れソフト冷凍して凍らせます。ミキサーにソフト冷凍し 
た U ンゴとキウイ、ミルク2己日 CC 、 はちみつ（好みで） 
を加え、なめらかになるまで S キサーにかけます。 

に人分） 


すいか 


一□サイズに切って凍らせれば、 
スイカアイスに変身。 



生詰の フルーツ 


みかんやパイナップルなど 
シ□ップと一緒にソフト冷凍。 
簡単なシャーべットのできあびり C 

•シ□ップの甘さによっては 
凍らないことびあります。 



ソフト冷凍に向かない食品 

冷凍でさないものは、ソフト冷凍にも向さません。 

冷凍前の食感-品質び保証でさません。 

例/こんにゃく、豆腐、牛乳、生卵、じゃびいもなど。 



切れちやう冷凍(ソフト冷凍)の使いかたいろいろ 


可赁 


巧いかたいろいろ 


その他 

ミー S ソース 


保を期間の目安 


余ったソース類は密閉容器に入れて保存。スプーンで 
取り出せるので万能ソースとしてグラタン-オムレツ 
などにち使えます。 

•水分の多いソース類は、種類によってはスプーンで 
す<えない場合びあります。保存容器にラップを敷 
いて流し込み、ラップをわって取り出し、必要な分 
だけ包 T で切つて使ってください。 



ゆでてから密閉容器に入れて保存すれば 
味憎汁やノ く ターソテーに 使えます。 



納豆-油あげ 


納豆は取り出してすぐに混ぜられます。 
ちょつと冷たい納豆も、 

またおいしいちのです。 

油あげは、使いたい分だけ 
切って使えます。 



市販のアイスク U —ム•冷凍食品は保存できません。 
冷凍室で保存してください。 



ソフト冷凍 


]0曰 


20曰 


、ム、ホ 

/でぶ 

1力月 


チルド 

まぐろ（刺身） 

ひさ肉 
うす切り肉 
ほうれん草（ゆでて） 


>食品の保存期間は食品の鮮度や;令蔵庫の使用状態によって異なります。 


お知らせ 


ソフト冷凍でご使用の場合は、次の点に 
ごま意 < ださい。 

•ソフト冷凍は約一7でで凍結させるので、食品び凍結す 
るまでに24時間程度かかる場合びあります。 

•新しい食品を入れた場合などは、扉の開閉はなるべく少 
な< して < ださい。 

•食品の種類、調理のしかた、食品の入れかた（積み重ね、 
入れる場所）、食品の量、保存期間によって凍結の程度 
び変わる場合びあります。 

•食品は糖分-短分や脂肪分等の含有量によって凍らなか 
ったり、硬く凍る（すぐに包 T で切れない）ことびあり 
ます。 

•硬く凍った場合は、己〜]己分程度室温に放置しておく 
と包 T で切れるようになります。 

•食品の凍り具合によって温度調節してください。_ 


凍りにくい場合 


硬く凍りすざる場合 



ソフト冷凍「強」に 
「中」より]〜2で低め 


凍りにくい食品 


•たらこなど塩分の多い食品 

•しょうゆ漬け、みそ漬けな 
ど下味をつけた食品 

•煮豆などの糖分の多い食品 
参ノ くナナなど糖分の多い食品 


ソフト冷凍「弱」に 
「中」より]〜2で高め 


硬く凍りやすい食品 


•ゆでた野菜など水分の多 
し"'食□口 

• ごはんなど水分の多し億品 

•もも肉など脂身の少ない 
大きなブ□ック肉 


切れちやラ冷凍(ソフト冷凍)の使いかたいろいろ 

























































各室の使いかた 氷室 


アイスルーム-自動製氷機 



氷の作りかた 

•… - 


通常製が匯透明製氷 


'愛 


操作パネルで 
を選ぶ 

•据えつけ時（購入時）は「通常製氷」に設定さ 
れています。 

給水タンクを取り出し、 

給水检をあけ、水を入れる 



篡 


給水タンクを、水平に持ちなが!5、 
元にもどず 

•タンクを傾けると水びこぼれます。 

♦給水タンクび浮き上びっていると氷びできま 
せん。また、給水タンク凍結の原因になりま 
す。タンク受けや給水パイプ部に異物びない 
ことを確認してください。 


お知らせ 


ネラルウォーターなど S ネラル分の多い水で作った氷 
は白色沈でん物（白い結晶）びでさることびあります。 
これはミネラル成分び結晶したもので、害はありません。 
• V - LED ランプはじ(下のときに点巧します。 

-冷蔵室の扉び開いているとき 

(ただし、扉び開いている場合でち約己分間経過すると 
消灯します） 

-製氷皿に給水する前後 

•長時間氷を貯氷したままにすると、氷と氷びくっついたり、 
ルさくなったりします。（昇華という現象です） 



♦急速製氷した場合は、氷室を一 3日で〜一 2日でを目安に 
冷やします。 

•ドア開閉の頻度や周囲温度やタンクに入れる水の温度に 
よって、製氷時間び長くなることびあります。 

•1 回あたりの氷のできる数は5〜6個び目安です。 

給水タンク内の水量や冷蔵庫の傾さ等ででさる氷の数び 
変わることびあります。 

•急速製氷した場合は、急速に凍らせるため氷び割れたり、 
ヒビび入ることびあります。 


各室の使いかたか室 


浸 



表示 




温度調節 
の曾[製がの誓]急ち 節電 

時間設定 


スタート 

ストップ 


の 


※上記は表示例です。製氷設定や使用状態により、表示は異なります。 

製氷を停止したし、とき•再び製かしたし、とき 




1 


表示 

切替 

e を巧し、氷室を表示ずる 

溫度調節 
[製氷切替] 

W をくり返し f 甲し、 

製氷を停止したいときは 
I 製が停止 I を点滅させる 

再び製氷したいときは 

6^^またはを点滅させる 

しばらくすると、点滅び点灯に変わり、 

設定されます。ピピッと鳴ります。 


氷室を冷蔵として使いたいとき 

冬場など氷を作！5ないときなどに切替えて 
お使いください。 

^ 給水タンクと氷室の食品、氷を 
取り出ず 


表示 


を巧し、氷室を表示ずる 


溫度調節 
[製ホ切替] 

@ を約3ホ少}甲し、 

rO J : _ (ピピッと鳴るまで） 

: ^を点滅させる 

しばらくすると固1び点抑こ変わります。 




約1分後、給水タンクと氷室の 
お手入れをずる 

お手入れをしないとカビの原因になります。 
「長期間自動製氷機を使わないとき」 

•再び製氷したいときは上記をご覧ください。 

• 「冷蔵」に切替えたときや元に戻したときは、温度び 
安定するまで t (表示部）び動くことびあります。 


透明製氷について 

参氷の透明度を高めるために、じつくり凍らせます。 
1回あたり（己〜6個）作るのに約己〜8時間 
かかります。 

参;令蔵庫の周囲温度、使用状態や水の種類(硬度の高い水な 
ど)により氷のできるまでの時間や透明度は異なります。 
♦氷の一部に白い部分や気泡びできることびあり 
ます。 

n 通常製氷から透明製氷に切替えて最初にでさた 
氷は、白い部分びできることびあります。 
♦透明度や製氷時間を調節したい場合は 


氷を早く作りたいとき（急速製氷) 

表示 
切替 

y を押し、氷室を表示ずる 




當 

還 


溫度調節 
[製氷切替] 


をくり返し巧し、 
点滅させる 


通常製氷 


を 


しばらくすると点滅び点灯に変わります。 


4、么 

おで 

^を巧ず 


島速製が!び点巧します。 


約9時間または、貯氷箱に氷びいっぱい 
あるとき （6 日〜]日日個程度）や 
給水タンクに水がないときに自動的に終了します。 

び点なします。 


通常製が 


慮速製が I び消灯し、 

>周囲温度-使用状態によって製氷時間は異なります。 

け居えつけ直後は急冷しても、氷びできるまでに24時間 
じ(上かかることびあります。 

» 陪那ミ段 ga に詰をホれているとホは、 I 急速製が I は設定 
でさません。 


お願い 




アイス サーバー 


貯氷箱の奥には 
物を入れない 


ドア 



検知レバー 

(貯氷量を 
検知します） 


貯氷箱氷は平らにならして 

•貯氷量の確認は検知レノ（一び自動的に行い、 

-定量 （6 日〜]日日個程度）になると製氷を停止します。 
貯氷量を正しく確認するため、氷は平らにならし、 

アイスサーバーは、貯氷箱手前に入れてください。 

給水タンクにお湯•ジュース•お茶-清涼飲料水など、 
水 m 外の物を入れない（耐熱温度約60で） 

►水 iU 外の物を入れると、 

自動製氷機や給水ポンプの 


故障の原因になります。 


給水タンクに満水位マーク上水を入れない 

•給水タンクを冷蔵庫にセツトしたまま、やかんで水をを 
ぐなど満水位!;^上に水を入れると、つなびった氷びでさ 
ることびあります。 



各室の使いかた氷室 


曾 






































































































































































































































自動製氷機のお手入れ 



に一度のお手入れ 


給水タンク 

フタをはずして水洗い 

(耐熱温度約6日で） 





に一度のお手入れ 


給水パイプ•タンク受け 

^ 給水パイプを引き抜く 

タンク受けをきれいな巧でふく 


給水パイプ 



浸. 


タンク受け 

•タンク受けに水を流さないでください。 

分割して水洗い 



遺 


パッキン アル S パイプ 

•アルミパイプは、回しなびら取りつける。 

逆の手順で元にもどず 

八面\ /給水パイプ 



•給水パイプは、 A 面と目面の段差びないよう 
に確実に押し込む。 



に一度のお手入れ 


給水ポンプ-光除菌フィルター 
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浸 


边 


引き抜く 


給水タンク 



パイプ 


ポンプを回してはずず 



給水ポンプ 


パイプを引き抜き、丰ヤップを 
回してはずし、八ネを取り出して水 
洗い 


•八ネは磁石で 
でさています。 
異物びないよ 
うに、されい 
に水洗いします。 


パイプ 



昼 I 


光除菌フィルター 


光除菌フィルターをはずして 
水洗い 

通常は交換不要ですが、次のよラなときは、 
交換してください。 

•水じ(外の物を入れるなどして目づまりしたと 
さ 

•破損したとさ 

お求めはお買い上げ販売店にお問い合わせくだ 
さい。 

逆の手順で元にもどず 

♦組立てび不十分な場合、製氷しなかったり、 
音び大きくなることびあります。 


お願い 


パイプは給水タンクにしっかり差し込む 
給水ノ くイプとパイプ接合部に異物がな 
いことを確認する 

しっかり差し込まなかったり、異物に 
よりスキび発生すると給水タンク凍結 
の原因になります。 

ち記のことにご注意ください。 


参パイプと給水タンクの▲マークの 
位置を合わせる。 


給水タンク 


▲マーク 



パイプ 


>パイプは給水タンクに水平にしっかり 
差し込む。 

給水タンク_/ノ（イプ接合部 
/パイプ 



給水パイプ 


タンク受け 
(冷蔵庫本体側） 


自動製氷機のお手入れ 


纖 


■清潔でおいしい氷を作るためにお手入れは定期的に行いましょう。 
■ 定期的にお手入れをずると水アカ、カビなどの発生を防ぎまず。 


製氷皿を清掃したいとさ（ずずぎ洗い） 




1 


還 


匈 


貯か箱のかを取り出し、 
氷室のドアを閉める 



給水タンクに水を入れ、 
セツトずる ^ 



表示 


切替 

操作パネルの@を約5秒巧ず 




通常製が II 透明製が 


I) び I 約1分間] 


(ピピッと鳴るまで） 

•氷室の温度調節表示 （ 

I 製が停止 I または隔 1 
風滅します。 

(給水タンクの水で製氷皿をすすざます） 
•点滅び終って元の表示にわどります。 
"ポンポン"音びする場合び 
ありますび、異常ではありません。 
(冷媒バルブの動作チェック音） 


2〜3回禪を繰り返ず 




おか箱を取り出し、 
水や氷を捨てる 

•防音マットは 
捨てない 

貯氷箱 



長期間自動製氷機を使わないとさ 

※移動*運搬するとさわ行ってください。 

製氷皿のか、または水を強制的に貯か箱に \ 
落とし、製氷皿を空にしまず。 




1 


赏 


4 


顧 


給水タンクを取り出し、か室の 



切替 

操作パネルの W を約5秒巧ず 




(ピピッと鳴るまで） 


•氷室の温度調節表示 （1 

通常製が 

|、| 

透明製が 

1製が停止1または 

願 

1) び1約1分間1 


屏、滅します。 

(製氷皿の水や氷を落とします） 
•点滅び終って元の表示にもどります。 
"ポンポン’’音びする場合び 
ありますび、異常ではありません。 
(冷媒バルブの動作チェック音） 

おか箱を取り出し、 

水や氷を捨てる 

•防音マットは 
捨てない 

貯氷箱 



氷室の製氷設定を I 製が停止 I にずる 

•氷室を E でお使いの場合は、 

製氷設定を変更する必要はありません。 

給水タンク(給水ポンプ‘パイプ- 
光除菌フィルター)、給水パイプ、 
貯氷箱、防音マットを水洗いし、 
よく乾燥させ元にもどず 

•再び氷を作るときは、 

製氷設定を 
して < ださい。 


給水タンクを元にもどす 



.お願い. 


光除菌フイルターのお手入れに台所用中' I 生$^リや 
ベンジン、漂白剤などは使用しない 


給水タンク-フタのお手入れに漂白剤を使用する 
場合は、その注意書に従って行う 


自動製氷機のお手入れ 


参氷のにおいの原因になります。 




























































































































庫内'灯の交換 


① 電源プラグを抜 <。 

② チェンジ棚、1 ‘ s ’ s 棚をはずす。 

③ ▲マークのツメを上方に押しなび！5、引く。 
•庫内なは1 lOV ’ l 己 W 


ガラス球形式 T 20 •□金 E - 12を 


③ 


販売店でお求めください。 

\\/// 


n 

④庫内なを交換する。 

\ し 



⑥上側のツメを差し込んでか!5、 

〇 


\ 

下側のツメを差し込む。 




A 警告 


庫巧が J は指定品以外を使うと义災の原因になります。 

庫内が J を交換するときに電源プラグを巧かずに作業すると 
感電やケガをする恐れがあります。 

また、巧 一、 庫内に冷媒がもれていると発义•爆発の恐れが 
あります。 


お手入れの後に 


コード•プラグ•コンセントの点検 


♦電源コードやプラグび傷んでいませんか。 

参電源プラグにホコ U びたまっていませんか。 

参電源プラグに異常な発熱などはありませんか。 
参コンセントびゆるんでいませんか。 

♦電源プラグはしっかり差し込みましたか。 

A 警告- 

電源コードやプラグが傷んでいたり、ホコリが 
たまっていると感電や义巧の原因になります。 





ドアパッキング 


ミちれると傷みやすく、 

を気もれの原因になります。 


ドアパッキング 



フ U —ポケット 

①左もを交互に持ち上げ、 M 

(取りつけは固くしてあります） ^ 

③ 手前こ引く。 


ノ 


ボトルポケット 


①左ちを交互に持ち上げ、 

(取りつけは固くしてあります) 
③ 手前こ引く。 



スライドチルドケース•小物ケース 


スライドチルドケース 

①フタを片手で支え、 

③ 手前を持ち上げて引き出す。 
※スライドチルドケース上部の 
天井の棚は取りはずせません。 

小物ケース 

① いっぱいに引き出し、 

② 手前を持ち上げる。 



氷室•切替室 



① ドアをいっぱいに引き出し、 

③ 手前を持ち上げる。 


儀 

を⑨ 

V 


C 

J 


付属品のはずしかたとお手入れ 

取りつけは、はずしかたの逆の順居で巧いまず。 


お手入れの前に 


^么警告 


電源プラグを抜く 

固夕す\ 

電源は1日分上、間をおいてから差し込む。 
すぐに差し込むと機械び動さません。 

お手入れのしかた 


•而さ取るか、取りはずして水洗い。 
♦油汚れは、布にめるま湯か食器用 
中性洗剤を含ませて而<。（油巧 
れを放置するとプラスチックび割 
れる恐れびあります） 

♦洗剤はよく而さ取る。 

•化学ぞラさんをご使用の際は、付 
属のを意書さに従ってください。 
参アルコール•ベンジン•タワシ•ア 
ルカ IJ 性洗剤などは使わないでく 
ださい。プラスチック部品（ドアの 
取っ手 • キャップ、ケースなど）び 
割れたり、塗装面を傷めます。 


巧かないと、感電の 
原因になります。 



チェンジ棚 





① 止まるまで引き出す。 


③ 後部を持ち上げて 
下に引きおろす。 



蒸発皿 

①左ちを片側ずつ内側に巧し 



なが！5手前に引いてはずす。 



③ 両手で持ち、静かに引き出す。 


1 ん① 

1 ^ 

J 


し 





冷蔵庫の背面•巧 


①調整脚を回し、脚を床か!5 
浮かせ、冷蔵庫を移動する。 

③ 背面、壁、床のミちれをふ <。 

背面やな面は空気の巧流に 
より、ホコリびたまったり、 
黒くミちれやすいところです。 

「 A 注意- 

冷蔵庫の下には手を入れない。 
ケガをする原因になります。 




野菜室 


スライドケース 野棄ケース 


① ビタミンガードカセット 
をはずす。 

③いっぱいに引き出し、 

③ 手前を持ち上げる。 



①スライドケースを取り出し、 
ドアを少し持ち上げなび!5 
引き出し、傾ける。 

③ 手前を持ち上げる。 



付属品のはずしかたとお手入れ 







付属品のはずしかたとお手入れ 


盤 

































































































































































































































































こんなとをは 

停電のとき 

• ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵は避ける。 
♦温度調節 iu 外の操作パネルの設定び変わる場合び 
あります。 

確認してください。（チャイルド□ック、節電など） 



長期間使わないとさ 


自動製氷機を清掃ずる。 

電源を抜いてか5庫内を清掃し 
2〜3日間ドアを開けて乾燥させる。 

※乾燥び不十分な場合、カビ、においの原因および 
冷却器腐食による冷媒（ガス）われの原因になり 
ふ9 〇 



運搬 


給水タンクおよび製氷皿のかや水を 
捨てる & 

蒸発皿の水を捨てる 

2人仪上で、前面下部内側と背面上部 
の手かけを持ち、静かに運ぶ 



•横積みはしない（圧縮機の故障の原因） 

•転居の場合、周波数の切り換えは不要（日日/6日 H Z 共用) 

A 警告- 

可燃性冷媒を使用していますので、冷媒回路を傷付けな 
いで < ださい。 

ガスびもれた場合、発义•爆発の恐れびあります。 


さ5に細かく温度調節したいとさ 

(温度微調節モード） 

冷蔵室、冷凍室、切替室の温度調節が 
「冷蔵」または「冷凍」のとさに、 

さ！5に細かく温度調節ずることができまず。 

温度微調節モードにします 
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を巧し、冷蔵室を表示ずる 


溫度調節 

[ 製ホ切替]節電 

^と M を同時に約3秒巧ず 


(ピピッと鳴るまで） 
•マークび点なします。 


温度バー 


弱 I 


•マーク = 

\中章 


解杉上記の操作と同じでず。 


強面 


温度微調節をします 


表示 


切替 

を巧して 

温度微調節をしたい室を表示する 


湿度調節 

@をくり返し押し 
温度微調節をずる 

室表示現在湿度._溫度調節 



•がで -1 

1画 

バ \ '夕 • 




ち丹锋 3^ 1 mM 


切替室の場合はしば5くする 
と、温度調節が点滅か5点な 
に変わり、設定されます 

ピピッと鳴ります。 


操作パネルに rE 56 J び表示されたとき 

ずぐにお買い上げの販売店に 

ご連絡ください。もしくは、 _ 

ご相談窓□へご連絡ください。 煙^ 



こんなとをは 


全体(リツトル) 


定格内容積 


401 L 
21己し 
13 L 〈已 L 〉 
24 U 17 L 〉 
69 U 40 L 〉 
80 L 〈日 2 L 〉 


448 L 
240 L 
1已 L <70 
28 U 19 L 〉 
77 L 〈日 3 L 〉 
88 U 63 L 〉 


49已 L 
2巨 4 L 
1已 L <7 L > 
37 U 24 L 〉 
82 L 〈日 6 L 〉 
97 U 69 L 〉 


を 凍 室の 記号 


b ♦过フオースター 


電源コード（有効長さ） 2.5 m 


消 費 電力 量 冷蔵室ドアの内側に表示してあります 


定格電圧•周波数 10 0 V •己 0/60 HZ 共用 


電熱装置定格消費電力（霜取り時） 167/167 W 167/167 W 167/167 W 


電動機定格消費電力 137/137 W 123/123 W 122/122 W 


質 


99 kg 


93 kg 


90 kg 


が 形 寸 法 


高 さ 

幅 

奥 行 


1 798 mm 
74已 mm 
699 mm 


1 798 mm 
巨8已 mm 
699 mm 


1 798 mm 
巨 8 已 mm 
目 44 mm 


形 


名 


MR-G 已 ONE 


MR - G 4 己 NE 


MR - G 40 NE 


種 


類 


、么 

/で 


凍 


/で 


蔵 


庫 


■定格内容積の〈〉内は「食品収納スペースの目安」です。 

■この製品は日本国内用ですので曰本国外では使用でをません。 

また、アフターサービスちでをません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can 
not be used in any other country. No servicing is available 
outside of Japan. 



付 属 品 

個 


数 


形 名 

MR-G 己 ONE 

MR - G 45 NE 

MR - G 40 NE 


チェンジ 棚 

2 

2 

2 


ワン•ツー•スリ ー 棚 

1 

1 

1 


スライドチルドケース 

1 

1 

1 


スライドチルドケースフタ 

1 

1 

1 

冷 

給水タンク(通菌フィルターつき） 

1 

1 

1 

商 

フリーポケット（大） 

2 

2 

2 

威 

フリーポケット（ル） 

2 

2 

2 

室 

ル 物 ケース 

2 

2 

2 


フリー 卵 棚 

2 

2 

2 


ボトルポケット（大） 

1 

1 

1 


ボトルポケット（ル） 

1 

1 

1 


チューブスタンド 

1 

1 

1 

氷 

貯 氷 箱 

1 

1 

1 


防音 マット 

1 

1 

1 

室 

アイスヴーバー 

1 

1 

1 

切 

替 

室 

切督 ケース 

1 

1 

1 

アル三 トレイ 

1 

1 

1 

野 

野菜 ケース 

1 

1 

1 

巧 

スライドケース 

1 

1 

1 

米 

野菜スタンド 

1 

1 

1 

室 

ビタ三ンガードカセット 

1 

1 

1 

、么 

/で 

凍 

フリージングケース（上） 

1 

1 

1 

フリージングケース（下） 

1 

1 

1 

室 

仕切りポケット 

1 

1 

1 


蒸発皿 

1 

1 

1 


蒸発皿カバー 

1 

1 

1 
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■冷蔵庫の消費電力量は、従来 JIS C 
9607の消費電力量試験方法により測 
定し表示してきましたが、1999年3 
月から JIS C 9801の消費電力■試験 
方法による表示に変更しました。 

また、冷蔵庫の消費電力量は季節によ 
り変化することからその表示は従来の 
「1力月当たり」から「年間」の値に 
変更されました。 


■消費電力量の測定基準 （ J に C 9801) 



種類 

庫内;豆度 

扉開閉 
回数 

周囲温度 
と湿度 

消費電力量の表示 

冷凍冷蔵庫 

「スリ — スタ —j 「フォ — スタ —j 機種 

冷蔵室 

日で 1U 下 

2己回/日 

2 曰 。 C 

70± 己％ 

年間消費電力量 (kWh/ 年） 

二 \/\/2 已 X3 目己曰/年 

冷凍室 

一 1 目で切下 

8回/日 

冷蔵庫 

冷蔵室 

已 mu 下 

2日回/日 

冷凍庫 

冷凍室 

一 1 目で切下 

8回/日 

備考 

女消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉 
頻度そして新しく入れる食品の温度-量な 
どによって変イヒしまず。 

W2 已： 

周囲温度 2 己ででの 1 曰当りの 
消費電力量 （ kWh/ 曰） 


透明製氷の透明度をあげたいとさ 
透明製氷をかし早くしたいとき 


表示 

切替 急冷 節電 

^ ^ ^と4と^を同時に約3秒巧ず 

' (ピピッと鳴るまで） 

室表示現在溫度 溫度調節 


点滅 


溫度調節 
[ 製氷切替 ] 

をくり返し巧し、 

透明度をあげたいときは「強」 

早く作りたいときは「弱」 

を点滅させる 

しば！5くずると、点滅が点丹に変わり、 
設定されまずピピッと鳴ります。 


室表示現在湿度 湿度調節 



表示しません。 


透明製かの時間と透明度の目を 


表示 

弱 

中 

強 

製氷時間 

「中」より早め 

約己〜8時間 

「中」より遅め 

(透明部分の割合） 

氷の 

70〜80% 

氷の 

80〜90% 

氷の 

90〜] 0096 


♦最初は「中」に設定されています。 


仕様 


を蔵庫の消費電力量について 


室室室室室 

蔵 曾凍菜 

冷氷切を野 





































































































































































































故障かな？と思ったら 


こんなとさ 


全く冷えない 


よく冷えない 
製か量が少ない 
かがとける 


お確かめください 


こラして < ださい。こんな理由です。 


①電源は供給されていますか。 


①電源プラグやブレーカーを確認してくださし、。 



① 冷えない室の操作パネルの温度調節び「弱」になっ 
ていませんか。 

② 据えつけ直後ではありませんか。 

③ 周囲に隙間がなかったり、曰が当っているなど、 
が熱を巧ばていませんか。 

④ 冷気の流れを巧ばていませんか。またドアをひ 
んぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。 


V 


全く製かしない 
タンクの水が 
減らない 
かがなかなか 
できない 



人 


① 据えつけ直後ではありませんか。 

② 給水タンクに給水ポンプとパイプび正しくセ 
ットされていますか。 

③ タンク受け部に給水パイプは正しくセットさ 
れていますか。 

④ 貯氷箱に食品やアイスサーバーなどが置され 
ていませんか。 

⑥操作パネルの氷室の製氷設定が「製氷停止」 • 
「冷蔵」になつていませんか。 

⑥ r 透明製氷」になっていませんか。 

⑦ 給水タンクに水が十分に入っていますか。 
冷蔵庫び傾いていませんか。 


人 

V 


①温度調節を「中」または「強」にしてください。 
③冷えるまで約4〜日時間、夏は氷ができるまで 
約24時間かかる場合があります。 

③ 正しく据えつけがされているかをご確認くださ 
い。 

④ 食品のつめすざや半ドアなどがないかをご確認 
ください。 



① 冷えるまで約4〜日時間、夏は氷ができるま 
で約24時間かかる場含があります。 

② 特に、タンク内のパイプの出□はタンクに確実 
に取り付けてください。 

③ ご確認ください。 

④ 氷がいっぱいあると判断します。貯氷箱から 
食品などを取り除いてください。また、氷は 
手前まで平らにならしてください。 

⑥ r 通常製氷」または r 透明製氷」にしてください。 

⑥ 「透明製氷」は時間がかかります。（約己〜8時間） 

⑦ 1回の製氷数が少なくなる場含があります。 


冷凍室じ I 外の 
食品が凍結する 



① 操作パネルの温度調節び「強」または「チルド」 
になつていませんか。 

② 水分び多し、食品を棚の奥に入れていませんか。 

③ 周囲温度び日で似下になつていませんか。 


人 


切替室の 
食品が凍結する 
またはとける 


操作パネルの 
現在温度表示が 
急に変わる 


温度調節が 
できない 
表示部 i が動く 


外側や庫内に露がつく 
冷凍室に霜がつく 


人 


① 操作パネルの温度調節を確認して<ださい。 

「ソフト冷凍」や r 冷康」になつていませんか。 

② 操作パネルの温度調節を「冷凍」または「ソフト 

冷凍」にして十分に時間がたっていますか。 

^_ 

① ドアが閉まっているのに現在温度表示が変わり 
ましたか。 

② ドアをひんぱんに開けていませんか。 

③ 操作八ネルで r 急冷」を設定していませんか。 


yv 


① 温度調節を「中」の位置にしてください。また急冷 
運転では一時的に冷蔵庫内の温度が低下します。 

② 豆腐-野菜-果物など、水分の多い食品や飲み 
物は手前に置いてください。 

③ 冷蔵室•野菜室の温度調節を「弱」にすると凍 
りにくくなります。 




① 温度調節が r ソフト冷凍」「冷凍」の場合は食品 
が凍結します。「冷蔵•野菜」または「チルド」 
にしてください。 

② 凍っている食品は約3日分上たつてから入れ 
て < ださい。 


①温度調節直後ではありませんか。 


②©やぶが表示されていませんか。 




① 圧縮機の運転/停止や周囲温度の変化、自動 
霜取りの前後で現在温度表示が変わる場合が 
あります。 

② 冷えるまでドアの開閉を控えてください。 

③ r 急冷」を設定すると一時的に低くなる場合が 
あります。 



① ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになって 
いませんか。 

② 雨天など高湿な時ではありませんか。 


yv 


① 食品の温度を推定し表示しているのですぐに 
は変わりません。 

切替室や氷室の温度調節をした後は、温度が 
安定するまで表示部が動く場合があります。 

② タイマーモードやチャイルド□ックの設定を解除 
して < ださい。 

① 空気中の水分が冷やされると霜や露になります。 
わずかなドアの隙間でら霜や露がつくことがあ 
ります。 

② 一時的に露がつくことがあります。乾いた巧でふ 
いてください。また冷凍室に霜がつさやすくなり 
ます。ドアをあける時間を短くして<ださい。 






故障かな？と思つたら 


離 


下のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、 
ずぐにお買上げの販売店にご連絡ください。 


こんなとさ 


ドアが開きやすい 
ドアが閉まらない 


お確かめください 



① ドアが食品にあたつていませんか。 

食品をつめずぎていませんか。 

② 引出し扉のケースの奥に食品が落ちていたり、 
本体とドアの間に電源コードを挟んだりして 
いませんか。 

③ 据えつけにがたつきはありませんか。 

調整脚は巧についていますか。 


义 こラしてください。こんな理由です。 

^ ①食品は棚やケースより飛び出さないように収納し 
て < ださい。 

② 取り除いてください。 食品. 電源コード • ビニー 
ル袋などは ドアにはさまないようにまとめてく 
ださい。 

③ 調整脚をおろして、前側を高めにし、やや前上がり 
気味にするとしまりやすくなります。 


においが気になる 

(食品•か） 


かに凸がある 
かが小さくなる 
かがとけている 
かがくっつく 


r 透明製か」で 
かが白くにごる 
かが透明でない 


給水タンク- 
給水八イプが 
凍る 


テレビなどに 
雑音が入る 


音が大きい 
気になる音が 
する 

次のような音は異常 
ではありません 


① においが強い食品をラップしないで入れてい 
ませんか。 

② ，給水タンクは巧れていませんか。 


①氷に凸がある。 

2〜3個つながる。 
③氷が小さい。 

表面がとけている。 
<つついている。 



①ミネラルウオーターなど硬度の高い水で「透明 
製氷」していませんか。 


② r 通常製氷」の設定になっていませんか。 


においが強いと脱臭装置でとりされないので 
ラップをしてください。 

②定期的にお手入れしてください。 

_A _ ン 

製氷皿に均一に水を流す水路などがあるためです。 
給水タンクには満水位マーク!;(上水を入れないで 
くださぃ。 

②長時間氷を放置すると氷がとけたようにルさくなっ 
たり、くっついたりします。昇華といラ現象です。 

_ ノ 

① ミネラル分の多い水で氷をつくると白色沈でん 
物がでさることがあります。害はありません。 
また冷蔵庫の周囲温度や使用状態により白い 
部分や気泡がでさます。 

② r 透明製氷」に設定してください。 


yv 


① 給水タンクにパイプは確実に取り付け5れて 
いますか。パイプと給水パイプの接合部に異 
物がありませんか。 

② 冷凍室のケースの奥に食品やビニールなどが 
落ちていませんか。 

V _ _ 

① テレビ等の近くに冷蔵庫を設置していませんか。 

② アンテナ線の引込□の近くか5冷蔵庫の電源 
をとつていませんか。 


人 

V 


①音が急に大きくなる。音色び変わる。 


人 


① 取り付けが不十分な場合や異物によりスキが発 
生すると冷気が逆ミ荒し凍結する場合 r があります。 

② 冷気が逆流し凍結する場合があります。取り 
除いて < ださい。 

① テレビ等の機器から離して設置してください。 

② 電源は単独でとりアースすることをおすすめ 
します。 





② 時々 （1 〜2時間毎）"ウィーン.ゴトゴト" 
と音がする。 

③ 電源を入れた後、製氷停止中に時々 （1 〜2 
時間毎）"グッ、ギュイン"と音がする。 

④ ドアを閉めたときに"ヒューン"と音びする。 

⑥時々"ジュ ー" 音や"ポコボコ(沸騰音)"音がする。 

⑥ ドアを開けたときに時々、庫内か5 "ビシッ" 
音や水がたれているような音がする。 

⑦ 電源を入れた後や製氷皿そうじの後または運 
転中に"ポンポン"音が1〜10回程度する。 


① 据えつけ直後、暑いとき、ドアの開閉が多いと 
さ、急冷運転の時などに高速運転に切替わり 
強い力で冷やしています。 

② 自動製氷の音。給水タンクに水がなくてち約 
1日日分毎に自動製氷機とポンプの音がします。 

③ 自動製氷の動作チ I ックを行ラ音。 

「製氷停止」中でもチェック動作を行います。 

④ ファンモータが始動する音です。 

⑥冷媒（ガス）の流れる音です。 

⑥ 中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張 
し、発生するキシミ音です。 

⑦ 冷媒（ガス）バルブの動作チェックを行ラ音 
です。 



^給水タンクや " 

給水パイプが温かい 

V i 

凍結防止ヒーターが入っているためです。 

異常ではありません。 

V ) 


外側が熱くなる 
巧から風が出る 



冷蔵庫には側面や天井に放熱-露付防止パイプが、また下には放熱 
を促すファンがあるからです。 

据えつけ直後や夏場は、特に外側が熱く（日日〜目日で）なったり 
下から温風がでることがあります。 

冷やすために必要な機能で異常はありません。 


故障かな？と思った5 

























































































































保証書（別添付） 


•保証書は、必ず「お買上げ曰-販売店名」などの記入をお確 
かめのラえ、販売店からお受け取りください。 

•内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 

•なお、食品の補償等、製品修理外の責はご容赦ください。 

-保証期間-^ 

お買上げ曰から1年間です 

(ただし、冷凍サイクル•冷却器用フアンおよびフアン 
モーターは 日年間です） 


補修用性能部品の保有期間 


•当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造巧切り後9年保 
有しています。 

♦補修用性旨離品とは、その製品の機能を維持するために必要な 
部品です。 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


修理を依頼されるときは 


•お買上げの販売店にご相談くださし、。 


• 「故障かな？と思ったら」に6、27ぺージ）にしたがって 
お調べください。 

なお、不具合があるとさは、お買上げの販売店にご連絡ください。 
•保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

保証書の規定にしたがって販売店が出張修理させていたださ 
ます。 

•保証期間が過ざているとをは 
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させてい 
ただをます。 

•修理料ちは 

技術料+部品代 （+ 出張料）などで構成されています。 
•ご連絡いただきたい内容 

1. 品名兰菱ノンフ□ン冷凍冷蔵庫 
※ノンフ□ンであることをお伝えください。 

2. 形名冷蔵室ドアの内側に表示 

3. お買上げ曰 年月日 

4. 故障のが況（できるだけ具体的に） 

5. ご住所（付近の目印などち） 

目.お名前•電話番号•訪問希望曰 


〔霜取り 


[ j 軍内温度をはかる 


霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です, 


冷蔵庫は、 J にに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していまずが、庫内の温度は冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件な 
どにより変化しまず。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱び大きく、その温度は空気のように大きく変化はし 
ません。従って一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定びできません。そこで、空気温度の影響を受けに 
くく、食品に近い温度を示ず冷蔵庫用温度計を発売していまず。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約1日日 ml の水を入れた容器 
を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきまずと、食品に近い温度が得 S れまず。 

•庫内温度はドア開閉の少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時（温度が安定した時）に測定してください。 


G ち蔵庫の内容積について 


•定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801) に基づき、庫内部品の内、冷やす機能に影響がなく、工具なしに外せる棚やケー 
ス等を、 外した状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。 

♦引き出し式貯蔵室（例えば、冷凍室、切替室、野菜室等）の場合、定格内容積と併せ食品収納スぺースの目安を表示しています。 
なお、回転扉式冷凍室の食品収納スぺースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の6日％程度を目安としてください。 
食品のつめ込み過ざは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因となります。 


G ち凍室の性能について 


記号 

冷凍負荷温度 
(食品溫度） 

冷凍食品貯蔵 
期間の目ち 

(フオースター） 

-1 8で下 

約3力月 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は^13 (フオースター）です。 

冷凍室の性能は日本工業規格 （ J に C 9607) に定められた 
方法で試験したとさの冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度） 

によって表示しています。 

• J にの試験方法は次のとおりです。 

(1) 冷蔵室内温度が日でじ(下とならない範囲で最も低い溫度になるよう調整して試験します。 

(2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は1日〜3日での範囲を基準としています。 

(3) 冷凍室定格内容積1日日 L 当り4.日 k 呂 m 上の食品を24時間(内に一1 8° Clil 下に凍結できる冷凍室をフオースター室として 
います。 

♦冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。 


保証とアフタ—ヴ—ビス 



転居などでお買上げの販売店へご依頼でをない場合 


修理前の相談や修理を依巧 をる 損合のご相談窓口 1^6曰日24時間 I 


北海道地区 


ネし幌 (011)890-7520 

化幌巿厚別区大を地 
東 2-1-18 

旭 （0166)26-5580 

旭川巿曙1条 8-1-4 

化見 (0157)25-7045 

化見巿並木町 500-5 

訓路 (0154)24-1355 

訓路巿喜多町 2-25 


帯広 (0155)35-3111 

帯広巿西15条南 14-1 

吉ル牧 (0144)55-1114 

ち小牧巿明野新町 
2-1-18 

ル樽 (0134)33-3380 

小樽巿緑 2-28-22 

函館 (0138)49-0345 

函館巿西枯梗町 
589-57 




東化 

地区 


青森 (017)773-8381 

青森巿大字野木字 
野尻 37-184 

弘前 (0172)32-6535 

弘前巿大字青山 
4-20-3 

八戸 (0178)28-8544 

八戸巿大字長苗代 
字下亀子を地 6-8 

盛岡 （019)637-7454 

盛岡巿羽場13地割 
30-11 

水沢 (0197)25-4511 

水沢巿卸町 2-3 

仙台 (022)238-1773 

仙台巿若林区大ホロ町 
2-18-23 

気仙沼 (0226)23-8485 

気仙沼巿田中刖 2-9-2 

石巻 (0225)95-9111 

石巻巿門脇 
字四番を地 16-268 

ち （0229)24-3595 

古川巿米袋字大達 25-1 


秋田 （018)865-4471 

秋田巿八橋兰和町 
19-36 

横手 (0182)32-1785 

横手巿卸町 3-2 

大館 (0186)42-2781 

大館巿餅田 2-5-44 

山お (023)624-0018 

山形巿大お目 2-1-21 

鶴岡 （0235)24-6161 

鶴岡巿上畑町 5-4 

郡山 （024)959-6543 

郡山巿喜义田町卸 
1-76-1 

会津 (0242)27-4426 

会ま若松巿天寧寺町 
3-7 

原町 (0244)24-2842 

原町巿桜井町 1-173 

いわき (0246)26-1822 

いわき巿内郷御台境町 
鶴巻 75-8 


「 関東-甲信越地区 

東京都-神奈川県-千葉県 
茨城県-埼玉県-祇木県-群馬県 
山梨県-長野県-新漏県 

フ□ントセンター東京 

ま京都世田を区池尻 3 - 10-3 

函 0120 -SG-SGSA 

通常電話番号（携帯電話対応） 

(03) 3424-1111 

FAY 

(03) 3424-1115 


関西•東海•北陸•中国-四国地区 

大阪府-奈良県-和歌山県 
兵庫県-京都府-滋賀県 
愛知県-兰重県-岐阜県-静岡県 
石川県-富山県-福井県-広島県 
山□県-島根県-鳥取県-岡山県 
香川県-徳島県-高知県-愛媛県 

フ□ントセンター 関西 

大阪巿北区大ミ定中 1 - 4-13 

函 0120 -SG-SGSA 

通常電話番号（携帯電話対応） 

(06) 6454-3901 

CAX 

(06) 6454-3900 


九州地区 


福岡 (092)412-5333 

福岡巿博多区ま那抑 
3-1-21 

化九州 (093)653-1231 

化九州巿八幡東区 
昭ネ日 2-5-25 

佐賀- 

义留米 (0942)45-2661 

义留米巿ま合川新町 
7-20 

唐連 (0955)72-1337 

唐ま巿ま城内 6-50 

長崎 (095)843-0622 

長崎巿大橋町 23-4 

佐巧保 (0956)30-7740 

佐世イ呆巿木原町 155-1 


熊本 (096)380-0211 

熊本巿石原町 326-1 

八げ (0965)33-5173 

八代巿緑町 13-1 

大分 (097)558-8803 

大分巿向原西 1-8-1 

宮崎 (0985)56-4900 

宮崎巿大字ホ江 
字巧江田 150-1 

延岡 (0982)21-3540 

延岡巿您領町 25-5 

鹿児島 (099)260-2421 

鹿児島巿卸本町 7-17 

沖縄 (098)898-3333 

宜野湾巿大山 7-12-1 


新製品のお買上げや使いかた-お手入れのご巧談窓 □ 


当社家電品の購入-取巧い方法-その他ご不明な点は 

兰菱電機お客さま相談センター 

干 154-0001 ま京都世田を区池尻 3-10-3 


‘全国どこか5でもおかけいただけるフリーコール 

ほ 0120 -139-365 撫料） 

いつちサンキュー3目已曰 

通常電話番号（携帯電話対応） 03-3414-9655 
■FAX 03-3413-4049 


受付時間36日日24時間 


■ご相談対応平 曰9 : 00-19 ： 00 
±•日•祝9:00〜17:00 

上記 1 U 外の時間は受付のみ可能です。 


保証とアフタ—ヴ—ビス 


♦所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。 


K 04 C 








































































ま全のために 
必ずお守り 
<だをい 


■誤った 取扱いをしたときに生じるな険 
とその程度を、次の表示で区分して説 
明しています。 

A 警告 

誤った取扱いをしたときに、 

死 t や重傷などに結びつ< 
可能性びあるもの 

A 注意 

誤った取扱いをしたときに、 

傷喜または家屋、家財などの 
損喜に結びつくもの 

■ 図記号の意味は次の通りです。 

全 
の 
た 
め 
に 
必 
ず 
お 
守 
じ 
< 

だ 
さ 
い 


0 


絶対に行わない 




絶対に触れない 




絶対に分解-修理-改造は 
しない 


絶対に水をかけたり、水で 
め！5さない 


喔) 


絶巧にめれた手で触れない 


〇 


必ず指示に従い、行ラ 


〇 


必ずアース線を接続する 


C 


必ず電源プラグをコンセント 
か5抜く 


■異常 及び不具合び発生したとさは、た 
だちに運転を停止し、「お買上げの販 
売店」または「兰菱電機修理窓□•ご 
相談窓□」にご相談ください。 


A 警告 


を蔵庫の周囲はすを間をあけて 
据えつける 

冷媒びちれた 
とさに滿留し、 

発义.爆発の 
恐れびありま 
す。 

ずを巧をおけて 



地震にそなえて丈夫な壁や巧に 
固定する / I I 


冷蔵庫び倒れ、 が， 
ケガの原因に 
なります。 ぇ 




ぶ 

〇 


輯倒防止 


電源は交流100 V で定格1百 A 
KU : のコンセントを単独で使ラ 

延長コードの使 
用、タコ足配線 
は、発熱-乂災 
の原因になりま 
す。 



〇 


アースを ずる 

アース び不完全 
な場合は、感電- 
乂災の原因にな 
ります。 

卜へ 


100 V • 1已 A な上 



アース線接続 


冷蔵庫のを巧回お（配管) 
傷つけない、ネジなぶを 

可燃性冷媒を 
使用していま 
すので、発乂- 
爆発の恐れび 
あります。 



を 

巧たない 


0 


水のかかる所や湿気のるい所へ 
の設置は避ける 


禁止 


絶縁不良により、 
感電-乂災の， 
原因になりま 
す。 — 





水めれ禁止 


を巧回お（配管）を傷つけたとまは、 
巧蔵庫に触れず义気の使用を微ブ 
窓を開けて換気ずる 

冷媒回路を傷 
つけたとをは、、 

販売店にご相、,;；： 

談ください。：!： 


：iPo 

換気する 


ガスもれに気づいた S ; を蔵庫に 
触れず、窓を開けて換気する 

電気接点の乂巧 
により爆発•乂 
災の原因になり 
ます。 



換気 


水を入れた容器を上に置かない 

電気部品にかかる 
と感電-乂災の 
原因になります。 



水めれ禁止 


水洗いした0、食汁をこぼさない 

水-食汁びかかると、 

感電-乂災の原因 
になります。 

すぐに 
ふき取って 
<ださい。 


水かけ禁止 



可燃性スプレーは巧<でほわない 

電気接点の乂巧 
で引乂-乂災の 
原因になります。 


庫巧では電気製品をほ用しない 



庫内に冷媒びも 
れていると電気 
製品の接点の义 
巧で発乂-爆発 
の恐れびありま 
す。 



0 


禁止 


揮発性の引义しやすいをの 
を入れない 


ベンジン、化粧 
品、整髪料は、 
引义-爆発の 
原因になります。 



薬品や学術試料を保をしない 

厳しい管理び 
必要な物は、 


刪 の 


家庭用冷蔵庫 細 
では保巧 二 」 j 
でさません。 



お蔵禁止 


賠蔵禁止 



指定品使用 


お 


V が巧がん 


貝?蔵禁止 


電源プラグをを蔵庫の背面で巧し 
つけない。電源コードを傷つけない 

巧しつけたり、重い 
ものをのせたり、巧 
つたり、束ねたりす 
ると、感電-乂災の 
原因になります。 



A 注意 


巧が丈夫で水平なところに 
調整脚でしっか0固定する 


冷蔵庫び移動し、 
ケガの原因に 
なります。 _ 


〇 


水平に据えつけ 


運搬するとをは、運搬用取っ手を 
持つ 


他の部分を持つ 
とケガの原因に 
なります。 



取っ手を持つ 


食品を無埋につめ込まない 
棚を強<引を出さない 


食品び落下し、 
ケガの原因に 
なります。 




を巧まにビン類を入れない 


ドアや八ンドル（取っ手）に 
ぶ S さが S ない、引を出しドアに 
柔 S ない 

冷蔵庫び倒れて 
ケガの原因に 
なります。 



異常時（こば臭いなど）は、電源 
プラグを巧を、運拓を中止する 


異常のまま運転 1 
を続けると、 ll ® l がミ 
感電-乂災の 
原因になります。 



プラグを巧< 


庫巧なの交換やお手入れのとをは、 
電源プラグを巧< 

感電-ケガの 
原因になります。 



プラグを巧< 


におつたり、変ちした食品は、 
食べない 

食中毒や病気 
の原因になり 
ます。 


禁止 



めれた手でを巧まの食品や容器 
に触れない 

凍傷の原因に 
なります。 



めれ手禁止 


を蔵庫の底に手、足を入れない 


鉄板などで 
ケガをする 
原圆こ 

なります。^ 



接触禁止 


ドアは取っ手を持って閉める 


指をはさまない I 
よ5に}寺って 
<ださい。 

ケガの原因に 
なります。 


阻 〇 


取っ手を持つ 


I 


分解•修埋•改造をしない 

ケガ-感電- 
乂災の原因に 
なります。 



保管時の幼巧閉じ込めが 
懸念される場をはドアパッキング 
をはずす 


閉じ込め 
5れると 
を険です。 


か 

1 LJ パッキングはずす 


長期間使わないとまは、電源プラグを 
巧いてか5、ドアを開けて乾燥させる 


廃棄するとをは、販売店や市町村に 
引を渡ず 


乾燥び不十分な場合、冷却 
器腐食による冷媒（ガス） 
もれの原因になり、発乂- 
爆発の恐れびあります。 


〇 

乾燥をせる 


が置し、冷媒もれび 
発生すると、乂気に 
よる発乂 • 爆発の原 
因になります。 


〇 

引をおす 


傷んだコードやプラグ、是し込み 
がゆるいコンセントはほわない 

感電.発乂の 
原因になります。 



使用禁止 


電源プラグはコードを下向をにし 
巧の根元まで是し込む 

逆に差し込むと 
コー ドに無理び 
かかり、発熱- 
発乂の原因 1しな 
ります。 


〇 

コードは下向を 


電源プラグはコードを 
引っ張って巧かない 

コードび傷み、 

感電.発乂の 
原因になりま 
す。 



電源プラグのほこりを取る 

絶縁不良になり、 ろこ 
乂災の原因に ^ 
なります。 

か 


禁止 



ほこりを取る 


めれた手で電源プラグを巧を是し 
しない 

感電の原因に' 

なります。 




めれ手禁止 


自動製化機の機械部（おか箱の上部) 
に手を入れない 

製氷皿び回転し 
たとを、ケガの 
原因になります。 

接触禁止 




の。 

定の のす 

旨 も災ま 

がの 乂り 

g 八とな 

g うに 

内定 使因 

庫 指を原 


てに 
つ、因。 
ずと原す 
びるのま 
身れガり 
み割ケな 



I どのす 0」^ 
ij なガま 】 
〇 閱ケ〇 
Si 開、な 
调 のしに 
P ア下因 
苗の ド落原 


安全のために必ずお守りください 


霞 


















































































































































































































セ□リ•し 


ほうれん 


いちご 


きゆ50 


r 冷凍 I 


嘴 


お客様メ 

サービスを依頼 
ときに便利て 


廃棄時に 
ごミ主意願いま 


7巧-八 


バタ —（I 


ノ、ム 


豆腐 


かまぼこ， 


チース 


あさ0 


ヨーグ JI 


まぐろ （i 


さば 


/こし、 


レ、〇、 




のレ 



遺類) 


肉 


食品名 


うす切じ 


ステー与 


と0肉 


ひさ肉 





貯蔵期間は食品の鮮度、細菌の数や冷蔵庫の使用状況によってちがいまず。 
この表を目安に、できるだけ新鮮なうちに使い切ってください。 


5曰 


100 


15日 


1ケ月 


2ヶ月 


3ケ月 


>肉 


户肉 



刺身） 


レト 


ちくね 


謂封後） 


巧ヤップ 


/タス 


适 


ゆでて 1^ 


砂糖をまぶして 


[冷蔵 I [ チルド] 野菜 


ミ L 覇 ♦長年ご使用のを蔵庫の点検を！ 

) 



!す。 


2日01年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集•運搬料金と再 
商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市おがに適正に弓 I さ渡すことが求められています。 


お買上げ曰 



販売店名 


年 

月 

曰 

電話 （ 

) 


モ 

i される 
す。 


兰菱電機株式会社 

詩岡製作所〒 422-8 曰 2 S 静岡市ル鹿 3-1 S -1 


こんな症状は 

•電源コード、プラグが異常に熱い。 

参電源コードに深いキズや変形がある。 


ご使用 

故障や事故防止のため、コ 

参焦げくさい臭いがする。 


ンセントか5電源プラグを 

ありませんか 

参冷蔵庫床面こいつも水が溜っている。 

参ビリビ IJ と電気を感じる。 

参その他の異常や故障がある。 

V 

中止 

はずして、必ず販売店に点 
検-修里をご相談くださし、。 


期間の目安 


食品の保を 


野票•果物 


魚介類 


し 


加工食品 


AE7gY02 川 04 

































































































































































